Dr. Inż. KONRAD GOSTYŃSKI 


b. dyrektor szkoły zawodowej 


przeżywszy lat 59, zasnął w Panu dnia 20 października 1943 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 23 b. m. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza 


Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 25 b. m. o godz. 7*/¿ rano w kościele OO. Franciczkanów 


Zakład pogrzebowy „HUMANITAS“ 


$.Stawewiaka Drukarma Związkowa, Kraków, Mikelajska tá 
kraków, Kopernika 22. — Telefon 111-04. 


